Symiaetrisctiar Kurzwellen-Antennen-Koppler fur Endstufen hoher Leistung. 




ANNECKE 


Paralleldraht-gespeiste Antennensysteme erlangen auf Grund ihrer besonderen 
Vorteile fiJr den Radio-Amateur, wie z. B. Strahlungsf rei heit der Speise- 
leitung und damit sehr geringe Beeinflussung der Unterhaltungselektronlk, 
immer mehr an Sedeutung. 


Die jetzt auf den Karkt kanmenden Transistor.- und FET Endstufen im Bereich 
urn 1000 Vatt CV/ PEP verlangen einen ieistungsfahigen Antennen-Koppler. 


Der oben gezeigte Antennen-Koppler schlieBt die bestehende Lucke solcher 
derate bis in den Kilowattbereich. 


Da bei jeder Amateurfunksteile mit anderen Speisepunktimpedanzen des 
Antennensystems gerechnet werden mu£, wurde der Koppler fOr den gesamten 
Impedanzberelch zwiscnen Strom,-und Spannungskopplung ausgelegt. AljSi, 



Vird dieser Antennen-Koppler hinter eine Rdhren-Endstufe mit Pi-Filter- 
ausgang geschaltet, so mu£ sichergestellt sein, daB die Ausgangsimpedanz 
nicht iiber 50 -60 Ohm ansteigen kann! 

Markieren Sie die 50 Ohm-Stellungen des Load-Kondensators auf den einzelnen 
Bandern. 



Frequenzbereich ; 1,8-30 MHz 

Durchgangsleistung; 1000 Vatt,CV, PEP 
Eiugangsimpedanz : 50 Ohm 

Ausgangsimpedanz ; einstellbar von Strom - bis Spannungskopplung. 3000 Sh 

Abmessungen : B.300 T.420 H.125 Frontpiatte mit gravierten Skalen. 
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Bedienungshinweise zum 1000 Watt PEP Antennen-Koppler 


Die ersten Abstimmlibungen sollten nicht mit der Antenne selbst, sondern mit 
einer Dummylast bei geringer Leistung erfolgen. Im Kurzwellenbereicli 
Sind normale Gluhlampen fur eine augenfallige Leistungsanzeige aus- 
gezeichnet geeignet. 

Scbalten Sie zu diesem Zweck zwei klare E 14 220 Volt 40 ¥att Glvihlampen, 
wie unten auf diesem Blatt gezeigt, in Reihe und schlieSen diesen 
"Dummyload" an die Antennenklemmen des Kopplers an. 

Verbinden Sie Transceiver und Koppler durch ein 50 Ohm Koaxialkabel. 

Schalten Sie das 80 m Band am Tx ein. Stellen Sie die im Einmesspriif- 
protokoll des Kopplers angegebenen Knopfstellungen ein und geben Sie in 
Stellung "Abstimmen" des Tx ca. 10 Vatt auf den Koppler. Zwei Gliihlampen 
am Kopplerausgang werden entsprechend der geringen HF-Leistung dunkel 

leuchten. < Durch Nachstellen des Knopfes " Abstimmung" auf grbSte Hellig- 
keit bringen.) u o q 

Versuchen Sie durch Schalten an LI, L2,— L3,L4, oder der Zusatzkapazitat 
1 4 die ausgekoppelte Leistung zu optimieren.Beobachten Sie beim Abstimm 
vorgang die SVR-Rucklaufanzeige im Tx und liben das Einstellen auf 
geringsten Riicklauf. 


Verwenden Sie ein externes SVR-Meter, so wird Ihnen auffallen, daB seine 
Riicklaufanzeige nicht mit der des Tx iibereinstimmt. Dieser Effekt entsteht 
wenn ein SVR-Meter nicht mit der Impedanz betrieben wird auf die es geeicht 
worden ist. Die tatsachliche Ausgangsimpedanz Ihres Senders ist nicht immer 
50 Ohm. Es empfiehlt sich daher den im Tx angezeigten Riicklauf als wahr zu- 
betrachten und kein zusatzliches SVR-Meter zu verwenden! 


Jetzt entfernen Sie die Dummylast und schlieBen Ihre Antenne an 


Bringen Sie den Strahler durch den Knopf "Abstimmung", schalten an den 

Knbpfen L1,L2,- L3,L4, oder Zuschalten von Abstimmkapazitat 1-4 in Reso- 
nanz. 

Den Resonanzpunkt zeigen Ihnen zwei auf die Speiseleitung geklemmte Gliih- 
lampchen <6-12 Volt / 50-100 mA.) durch Aufleuchten an.Die Funktion einer 
solchen Abstimmhilfe ist eindeutig. GrbBte Helligkeit = groBte Leistung I 
Optimieren Sie wieder auf geringsten Rucklauf zum Tx und hbchste Leistung 
zum Strahler. ° 

Notieren Sie die auf den einzelnen Bandern gefundenen Schalter-und Ab- 
stimmungsstellungen in der beiliegenden Tabelle. 

Beachten Sie.daB sich kein Ausgangsleistungsvergleich zwischen den 
einzelnen Bandern durchfiihren laBt, denn die Strom-oder Spannungsbauche be- 
finden sich nicht auf alien Bandern an der gleichen Stelle. 

Im Spannungsbauch zeigt eine "einbeinig" an die Speiseleitung gehangte 
Glimmlampe die richtige Abstimmung auf Leistungsmaximum! 


Erst jetzt sollten Sie Ihre Leistungsendstufe einschalten ! 


Beginnen Sie mit geringer Ansteuerung der Endstufe ! 

Optimieren Sie noch einmal bei etwa 200 Vatt PEP, ehe Sie auf voile 
Leistung gehen. 
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Gluhlampen-Dummyload! 






Antennenstroramessung 
auf der Paralleldrahtleitung. 
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Testprotokoll: lOQO watt PEP. Antennen-Koppler. 

Jeder Koppler wird an der oben gezeigten Antennen- 
anlage in SSB mit Sprachmodulation getestet. 

Mit den eingetragenen Schalter- bzw. Abstinm- 
knopfstellungen ergibt sich auf den genannten 
Frequenzen der geringste Eiicklauf zur Endstufe. 

Mit Hilfe des nebenstehenden Momogramins ist es 
mdglich auf die am kopplerseitigen Ende der Speise- 
leitung stehenden Impedanz zu schlieBen. 
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Die Antennenanlage ist das Herz Ihrer KV-Station 


Der Strahler Antenne ermogliclit den ubergang von drahtgebundener 
Energie zu drabtloser Energieform. Diese Dmwandlung geschieht jedoch nur im 
tesoaanzfall «it bestem VlrkungBgrad, Ber FuntanatLr soUte desS 

Antennabsysteina benutzGii die mlttels Sntemien-Koppler von seiner Station 
aus abgestimmt werden konnen. oi^ax^ion 

Die Antennen wird durch das Abstimmen auf die Sendefrequenz zu einem 

Abstrahlung der HE wesentlich verbessert. 


erwenden Sie deshalb fur den "Schwingkreis"Antenne mdglichst verlustfreies 
Material. Vermeiden Sie PVC-Isolierungen. PVC ist nicht UV-bestanditr die 
entstehende Oberflachenverrottung wird bei Regen leitfabig und ver-^’ 
scblechtert die Gute der Antenne betrachtlich. Vidmen Sie den Endisola- 
toren besonderes Augenmerk. Bei resonanten Strahlern mussen die Isolatoren 
Ss Minimur"^ verlustfrei aushalten. 10cm Isolierweg ist bier 

Katalog angebotenen Isolierteile, sie sind verlustarm 
UV bestandig und garantieren fiir viele Jahre einwandfreie Funktion. 

Die Speiseleitung, 


le im Katalog angebotene "Symmetriscbe-Speiseleitung" erfullt hochste An- 
spruche. Sie ist fUr Sendezwecke entwickelt, also auch fiir hohe Strom- 
belastbarkeit ausgelegt, Die angespritzten Plexiglasspreizer verleihen der 
Leitung groetmogliche UV-Bestandigkeit und Verlustfreiheit (Verkurzungs- 
faktor 0,98). Die Paralleldrahtleitung ist umweltfreundlich und gegenbber 

nnf? V Speiseleitung wiegen ca. loO Gramm. 

(10m Koaxkabel RG 8 A dagegen ca.1,2 Kg. !!!) 

Benutzen Sie die angebotenen Vand- oder Fensterdurcbfuhrungen. Diese Bau- 
teile Sind scbwitzwasserdicht aufgebaut und beeintrachtigen die Giite der 
Antennenanlage nicht. Als mechanische Abfangung der Speiseleitung vor der 
Vand Oder Fensterdurchfuhrung kann der tiberspannungsableiter dienen. 

einer geeigneten Erdleitung zu verbinden. 

Mit Hilfe von Abspannisolatoren ist eine stabile Verlegung der Leitung 
zur Station moglich. ^ ® 

vorschriftin! Antennenanlage, die einschlagigen Sicherheits- 

Erden Sie Ihre Antennenanlage bei Michtgebrauchl 







Wie arbeitet eine paralleldrahtgespeiste Antenne ? 
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Fur die Aussendung kurzer Vellen ist die Dipol-Aatenne die meist angewandte 
Antennenform.Die StrahlerlSnge ist etwa glelch der halben Vellenlange. 

Stron "I" und Spannung "U" entsprecben dann Blld 1 . Die Einkopplung der HF 
erfolgt gewdhnlicb in der Kitte.im Strainbauch,uber eine Speiseleltung.so daB 
die beiden Strablerenden <a = b)gl6ich lang sind. 



Strom-und Spannungsverteilung Bild 2. Strom-und Spannungsverteilung auf einer 
in der Dipol-Antenne. in Oberwellen erregten Dlpol-Antenne. 


Infolge der in Drabten gegeniiber Luft veranderten Ausbreltungsgescbwindigkeit 
ist die Antennenlange nicbt genau glelcb o,5 sondern o,475 der Vellenlange. 
(Antennenlange =..^‘0,475 bei Strabler-Drahtstarken von 1,5-3,5*’ mm. 

Die Praxis; 

Fiir Allbandbetrleb ist die gunstigste Strablerlange 38,6 m. Abb.2 zeigt die 
Stromverteilung einer auf Ibren Oberwellen erregten Antenne.Auch andere Ver- 
teilungen der Vellenzuge sind mbglich.denn die Antennenlange "b" kann gleich 
alien ungeraden Vielfacben von 1/4-Welle sein.Die genaue Abstimmung auf 
Resonanz mit der Betrlebsfrequenz erfolgt durcb eine elektrlscbe Langenanderung 
der Speiseleitung. Cbei Koaxialkabelspeisung nicbt moglich) 



Die Hertz-(Levy-)Antenne und ibre Entstebung. 

Bild 3 zeigt die "Beggerow-oder Zeppelln-Antenne‘'und ibre Entstebung. 

Eine Antenne von 3/4 Vellenlange und einem Gegengewicht von 1/4 Vellenlange 
wird bei A so geknlckt.daB eln Strabler von 1/2 Vellenlange iibrig bleibt. 

Die Telle "a" und "b"werden bis A in gerlngen Abstand zueinander parallel 
gefuhrt,so daB sicb die Strablungen der beiden Drabte aufheben. 

Die so entstandene Speiseleitung muS naturlicb nicbt unbedlngt 1/4 Vellenlange 
Oder ein vielfaches dessen lang sein.wenn man durcb entsprechende Abstimmittel 
Im Antennenkoppler in der Lage ist ,eine elektrlscbe Langenanderung der Leitung 
vorzunebmen.In diesem Falle 1st es sogar moglicb ein solcbes System auf alien 
Oberwellen(alien Kurzwellenbandernlin Resonanz zu brlngen.Das Gleicbe gilt aucb 
fiir folgende Antenne. 

Die "Hertz-(Levy-)Antenne" Bild 4 erwelst sicb durcb ibre gute Symmetrie als 
sebr TVI-sicber,denn sie laBt keine Ausgleicbstrbme in das Licbtnetz und zur 
"Erde" flieBen. Ibre Paralleldrabtspeiseleitung ist praktiscb strablungsfrei. 

Der ausserordentlicb gute Virkungsgrad aller Paralleldrabt-gespeisten Antennen 
(sie warden vom Antennenkoppler aus uber die Speiseleitung immer auf der 
Betrlebsfrequenz in Resonanz gebracbt) ,dle Verlustfreibeit der Speiseleitung 
und die fast belieblge Strabler-und Spelseleitungslange macben 
diesen Antennentyp zur Idealen Kurzwellen-Amateur-Antenne! 

Sicherheitsblnwelse fur Anwender: 


Unsere Produkte sind nur fiir Anwender mit dem notwendigen Facbwissen 
geeignet. 

Die einscblagigen gesetzllcben Vorscbrlften, die VDE-Bestlmungen, 
Vorscbrlften betreffend Blitzableiterbau sowie die Vorscbrlften 
der zustandlgen Energleversorgungsunternebmen sind zwingend zu beacbten 
zur Vermeidung von Brand- und (Jnfailgefabr. 

Personen mit Herzscbrittmacbern sollen die Produkte meiden. 

Vlr baften fiir Folgescbaden nur im Fall von grober Fahrlassigkeit oder 
Vorsatz. Die Haftung nacb dem Produktbaftungsgesetz bleibt unberiibrt. 




